Bi. p. 


Wiceprezydent stoł. król. m. Krakowa 


zmarł w sobotę dnia 23 marca 1929 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w poniedziałek dnia 25 marca 1929 r. o godz. 3 popoł. 
z domu żałoby przy ulicy Zwierzynieckiej L. 27, na miejsce wiecznego spoczynku na 
ementarzu izraelickim. 


Do wzięcia udziału w żałobnej manifestacji zaprasza Obywateli miasta Krakowa 


PREZYDENT 
WICEPREZY DENCI MIASTA 
RADA STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ 
JANA WOLNEGO 


W Krakowie, pl. Szczepański Lerch Drukarnia Związkowa Kraków, Mikołajska L. 13 


